GRONSFELD (period times 12-15 lines deep) 

This one is enciphered just like the Vigenere. The key is limited. 
CT = K+pt. [Cipher = Key + Plaintext] 

pt: This one uses ten of the twenty-six Vigenere alphabets. 

Key: 9321492, period 7 


key ABCDEFGHIJKLM 
0 ABCDEFGHIJKLM 

1 BCDEFGHIJKLMN 

2 CDEFGHIJKLMNO 

3 DEFGHIJKLMNOP 

4 EFGHIJKLMNOPQ 

5 FGHIJKLMNOPQR 

6 GHIJKLMNOPQRS 

7 HIJKLMNOPQRST 

8 IJKLMNOPQRSTU 

9 JKLMNOPQRSTUV 


Key: 9321492 

t h i s o n e C 

usesten D 

ofthetw X 

pt: entysix CT: N 

v i g e n e r E 

e a 1 p h a b N 

e t s N 


NOPQRSTUVWXYZ 

NOPQRSTUVWXYZ 

OPQRSTUVWXYZA 

PQRSTUVWXYZAB 

QRSTUVWXYZABC 

RSTUVWXYZABCD 

STUVWXYZABCDE 

TUVWXYZABCDEF 

UVWXYZABCDEFG 

VWXYZABCDEFGH 

WXYZABCDEFGHI 


K K T S W G 
V G T X N P 
I V I I C Y 
Q V Z W R Z 
L I F R N T 
D N Q L J D 
W U 


CT: CKKTS WGDVG TXNPX IVIIC YNQVZ WRZEL IFRNT NDNQL JDNWU. 
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